MARIA 


FIGWER-KONIUSZ 


MGR FARMACJI 
NAJDROŻSZA ŻONA, KUZYNKA I CIOCIA 


przeżywszy lat 69, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 


zmarła dnia 23 września 1988 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


w piątek 30 września 1988 r. o godz. 14.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


MĄŻ I RODZINA 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 30 września br. o godzinie 8.00 w kościele paraf. św. Szczepana. 


